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ñ laa 


Contempla «ubajo el alba roja, esas 
huestes milenarias, legionarios del tras 
bajo, hombres muejres y niños, los qu- 
en su existencia torturosa del dolor y 


padecimiento. taun han conservado li 
sombra de seres humanos, 

¡Oh! contempla villano, 
sangre, los que en su ver iginosa carros 
melodía de 


esos ríos de 


ra balbucean la 
ción primaveral del amor y 
jo; y esos huesos toriurados, sembrad 
dos n la superifcie de la tierra, indicay 
a esa falange libertadora: el sendero del 
porvenir humano, 

¡vé! contempla, y surja 
bra de los Galileos, Giordano Bruno, 
Juan Hus y Francisco Ferrer, los que 
en sus vidas inestinguibles marcan los 
pasos seguros hacia el sol, y bajo sus 
pies hacen crugir los pedestales de to- 
dos los verdugos santificados por esa 
ley maldita de crímenes v exterminio, 

Si una vez siquiera iel héroe, en su 
sanguinaria exis:encia de verdugo, y con- 
templa tranquilo las consecuencias dy 
tus propios crímenes, ¡No tc conmuevez 
ante el grandioso espectro que se vis- 
lumbra en el horizonte, ante el grito 
ensordecedor de tus víctimas, Niños, mu- 
jeres y hombres en andrajos, rostros es- 
queléticos y con los puños crispados, 
de ira y de venganza, los que están dis, 
puestos a precipitar el fin de tu misef 
rable existencia, 

Tú bas mercantilizado, no solamenta 
el producto de la labor humana, y los 
medios naturales para la producción, si- 
mo vendiendo hombres, mujeres y ni- 
ños en la subasta pública, como la mer- 
eancía al mejor portor por lh moneda. 

Tú has proslituido n nuestras her, 
imana, compañera e hijas, aptas y bellas 
para ser amudas, para ser rrojadás Iue- 
go como última escoria 'humana. 

Tú bas desencadenado las guerras f:a- 
tricidas, arrasando las ciudades y aldeas, 
exterminando las vidas de millon»s de 
seres humanos, bajo el pretexto de dío- 
ses, símbolos, patrias, para que deften- 


una  can4 
del trabas 


esas som- 
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tus riquezas acumuladas 1 
de tu egoismo perverso. 








dan 


fuerza | 


PROTESTA Y REBELION 


Más de una vez, sobre todo duranio 
la noche, cuando se pierden las miras 
das en la obscuridad y cuando se sien- 


te deseos de reconcentrarse en sí mis- 
mo, me parece ver surgir de esa obs- 
curidad una inmensa caravana de seres 


Tú has levantado las horcas, guillo-|H'humanos, de hombres, en cuyos 
tinas, prisiones instrumentos de tor-|tros pálidos, desencajados, llevan “im- 
tura, para exterminar de Jas mentes del preso el estigma del dolor y de 
los pueblos, lo más preciado de su exis-¡sarin sufrida; de niños. cuvos débiles 


tencia: 
Tú has 
co tazón de 


el pensamiento. - 
encendido €l volcán 
li himin did y tiemblas an 
te el sorprendente actividad 
que arrasa con todo en su contorno, 


Hé 


et el 


a rrojo v 


aquí el gigante que se levanta, 


es la rusia libertadora, 0so sibriano en-! fermedad, porque tienen humbr: 
cadenado en su destierro yen las minas. | JEres JÓvenes y 


ha roto hace tiempo sus cadenas 
demostrarte la fuerza de sus 

¿Ves aquel sol naci nte que esparce 
sus rayos cálidos, por la superfici- 








| 


Zarpazos. ¡rol 


d-1| más hermosa, y 


cuerpecitos se 
inmundos harapos, dejando al descub er 
t0 sus pobres carnes martirizadas por 
las inclemencias del tiempo, y 


ojos inocentes e infantiles, se croc yis- 
lumbrar esa tierna tristeza que acusa en- 

: de mu- 

fuertes que están llas 

para | madus en este PS a desempeñar un 
más digno de su condición de mu- 


de hacerla 
embargo. se ven 


Dile la vida, 
sin 


jeres, de 


, 


globo terresire, iluminando los cerebros! obligadas u protistuirs:, 4 venderse to- 


de esa inmensa falange de deshereda- pan entera, para que, 


acción. 

obstáculos se azisganta 
para extender su manto 
por escimi de todos los npri- 
une pitria sola: el universo ! 
dudes; son aquellos locos vi- 
sionarios, utopistas, los sin dios ni pa- 
tria, los soñadores de una bohemia gran. 
de y libre, son aquellos que aun huy es- 
peran que caiga el patíbulo que tú has 
levantado. les sonríe y lanza las carca: 
jadas, para anunciarte el fin de tu exis- 
tencia sanguinaria. 

Es la sentencia fatal e inevitable de 
la. cual no podrís substraerte, como to- 
da la materia supeditada por la ley na- 
tural evolutiva « descomponerse. para 
dejar lugar au alzo más perfecto y “on- 
forme con la lev evolutiva. 

Si es que aun has podido conservar 
la serenidad de espíritu, observa, escu- 
cha y analiza. Todo lo que ves en ty 
rededor, esos niños, mujeres y hombres 
andrajosos, hambrientos, esos ríos de 
sangre, huesos triturados, esas «guilloti- 
nas, horcas y prisiones, y al fin aquel 
sol naciente, y todo lo que puedes con- 
templar, todo aquello es el fantasma que 
te persigue: «Es la Anarquía» 


dos? Es el pensamiento en 
a pesar de tus 
cada vez mís 
protector 
mdos de 
No lo 


yu. 





PINCELADAS 


La Primavera 


La madre natura nos brinda sus her- 
imosas flores, sus bellos frutos perfi» 
inados, haciéndonos olvidar las amare 
guras sufridas en le estación invernal. 

Pasó el invierno y nos brindó la pri- 
mavera con sus plantas y 3us 
bellos paisajes adornados con sus her- 
mesas flores, impregnando el ambien= 
te de exuberantes aromas. 


Las aves pasan por encima de nues- 
tras cabezas entonando sus (gánticos de 
gloria, en alabanza a la obra de lá obrá 
de la raturaleza que les brinda folla 
je y flores entre cuyos pétalos construi- 
rán sus nidos donde criarán sus hiji, 
tos, entre sonrisas y gorgeos- 

El labriego, que tiró las semillas en 
las entrañas de la madre tierra. presen- 
cia la transformación natural que se le- 
manta entre sonrisas, las plantas que 
germinan de la semilla que él tirara, en 
las mañanas al despuntar de la aurorá 
se le presenta hermosa y exuberante, 
como una mujer joven, depositando sus 
bkbios en los pétalos de una flor, ha- 
ando sus labios en sus lágrinmas, con 
sus gotas de rocío. 

Vino la primavera y llegó la alegría, 
el ambiente todo respira el perfume de 
las flores, así lo cantan los poetas, asi 
lo dice el labriego con su sonrisa; así 
la cantan las aves con sus infinitos gor» 
jeos remontándose a la sublimidad del 
amor. 

Los afortunados en el festín de la 
vida, disfrutan de sus hermosuras, de 
sus flores, sus aromas y sus auroras; 
llegó la primavera y vino la alegría, así 
lo afirman todos los que de ella dis. 


Pero nosotros, los parias, los deshe- 








redados de la fortuna, la falange de es- 
clavos sentenciados 4 pasar la ¡iuventud 
desgastando sus energías en las fábricas 
y sótanos inmundos, adonde no aspiran 
más que el inmundo olor de las materias 
que elaboramós, sin ver los rayos del sol 


que nace, ni la hermosura del a:ardecer 
crepuscular, para nosotros no existen 
primaveras. 


Pijáos en los regimientos de escla- 
vos que marchan cabizbajos en direc- 
ción de las fábricas y talleres, ellos no 
sienten la alegría primaveral, sólo sien- 
ten el peso de la esclavitud. Desde la, jo- 
vencita que nació para cantar la vidá, 
hasta el anciano que deló sus energías 
en la fábrica; el joven proletario que 
nació con la misma igualdad de derechos 
a la vida, que la sociedad estatuida por 
parásitos les arrebatara Para nosotros 
no existen primaveras, para nosotros 10- 
das las estaciones Son lo mismo, para 
Brosotros sólo existen las cárceles, el 
Lambre y la miseria. Para nosotros sólo 
eixste una primavera, es la que .tenemos 
fraguada en nuestro pensamiento, el j- 
deal, cuya aurora vemos alumbrar en el 
wiejo continente, legándonos hasta ld 
más recóndito del alma, por todas par- 
tes vemos sus resplandores, y en nues» 
tros corazones late el ansia de la liber- 
tad y de la igualdad de derechos 

La. libertad, sí, la igualdad de dere- 
chos, en ella está nuestra primavera, 
por ella luchan los parias del univer, 
so, cuyos resplandores nos alumbran des. 
de el viejo continente. En Rusia, en 
hialia, allí ya tienen primavera, alií 4lum- 
bra la aurora roja del ideal, desde aquí 
vemos los resplandores de la revolución 
social que avanza. 


Y. GIMENEZ 
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La verdad está en marcha; nadie 
la detendrá. 


E. ZOLA. 


sus hiios, padres, 
hermanos, puedan saciar las exivencias 
de sus estómagos rebeldes. 
Ante tantas miserias humanas, 
la. naturaleza se resiste, siento mi 
interior un grito de protesta, un aritd 
| de reeblión para que llegue u oídos de 
esos canallas burgueses que iodo lo po- 
seen sin merecer nada, para que tiemblen 
esos viles explotadores que creen hallar- 
se seguros tras los pairapetos d+ oro que 
van ucumulando a costa de nuestri san- 
gre, de nuestra juventud y de nuestras 
vidas; siento ansias de lucha y quisiera 
infltrar en todos los pechos obreros es2 
gran umor 
tregua a esos parásitos, hasti vencer; 
tengamos como insignia la lucha y por 
lema el triunfo, porque triunfarcmos, 
compañeros, no lo dudéis, puesto ques 
no acompaña nuestra lucha ningún ezo's: 
mo, ningún fin mercenario, pero sí, 250 
la razón y la justicia. 
Tratemos, pues, por todos los medios 
posibles, de derribar a esta casta pri= 
vilegiada, de cortar de una v2z por to- 
das esas malas hierbas que nos obstru- 
yen el paso, impidiéndonos gozar la vi- 
da como todo ser viviente tine derecha 
a ello; unámosnos todos y formemos 
una barrera invencible; unifíquemosnos 
todos en el mismo ideal, pura luchad 
con más bríos, con más ánimos, y cuans 
do esos 


en que 
en 


potentados ven que nues? 
tro ideal es sincero, que de todos nues. 
tros corazones oprimidos sule el mis 


mo grito de protesta y de rebelión. n3 
tendrán más remedio que rendirse y ce. 
der el paso 2 tquienes durant: tantos 
síglos han esclavizado sin piedad nj 
conciencia, mofándose de su terrible cau- 
tiverio. Pero basta ya, señores verdus 
gos, también para vosotros ha sonado 
la hora de rendir cuentas, estamos can- 
sados de tantas ignominias ¡yy queremod 
la revancha, y cuando nuestro triunfo 
sea un hecho, veremos pasar esta mima 
caravana con los rostros chispeando des- 
tellos de beldad, todos ul igual de la 
madre naturaleza, seremos todos ante Ja 
faz de lu tierra, los verdaderos “hermas 
nos de la gran causa que supieron ha, 
cer reivindicar sus derechos d+ hom» 
(bres y mujeres libres. 


esa", 
LUISA $S. 








Rumbo al porvenir 


Largos siglos que la humanidad 
dormía profundamente en su sueño 
letárgico, sueño escabroso mantini- 
do siempre por el velo de la igno- 
rancia. 

Y ahora que la humanidad empie- 
za a despertar con rumbo al porve- 
nir, se encuentra sujera por fuertes 
tes cadenas que la arrastran hacia el 
abismo, en «21 cual se hundiría poco 
a |[poco, a no ser por 'el arranque 
brusco de la fuerte pesadilla, que 
abrió los ojos e iluminó el cerzbrof 
humano. 

¡Pero he aquí que ante el despertar 
de la razón y la justicia, chocamos 
con las fronteras infranqueables, dorl- 
de la fuerza moral e imtelectual lu- 
cha para derribar tesas vallas forma- 
das y construídas por los mismos 


roxp! raleza, 
la mi] mente entro las razas del ser humano. 


hallan (mal cubiertos por| predicas la castidad, y en la 


a lo causa para combatir sim 





hombres, que sólo sirven para su prok 


pia destrucción. 
Por ecjomplo: la Jey de códigos que 
castiga con la cárcel al hombre o 


la mujer que exige lo que por ley nar 
tural le pertenece, que es la única 
ley de verdad. ley de confraternidad 
humana. 

La religión. aborto vil de la natu- 
que embrutec” nuestros sen- 
tidos, que enseña a odiarnos mutua- 
Relig teóricamente 
prác- 


jón, tirana que 


prostitución. 
infamias; 


incitas a la 
fars1 y de 


tica 
Basta ya de 


n cuyos| miremos con la vista alta el faro lu- 


faro de la 
nuostra 


del porvenir, el 
libre. y apresuremos 
hacia él. 
mujeres, que sentís en 
vuestras carnes el peso de la desi- 
guldad social, despertad, y unidos 
todos, marchemos con rumbo al por- 
venir, salvando todos los obstáculos 
que se antepongan a nuestro paso, 
cantando himnos de amor y liblertad. 
Rumbo al porvenir, marchamos 


minoso 
Rusia 

| marcha. 

Hombres y 


donde la aurora brille para todos er 


en igual, para gozar de la verdadera 
vida que «s la emancipación total. 


S.:SCHUO, 








ma Arno 


A fe mía que me he tonducido 
siempre mal con la ley y jamás pu- 
de someterle mi voluntad; así es 
que he tomado el partido «de some- 
ter la ley a mi voluntad. —Shakes- 


peare. 





Camino a seguir 


Para llegar a la meta de nuestras 
aspiraciones proletarias, es necesar.a 
asociarse a su respectivo sindicato; 
pero no asociase con el propósito de 
pagar su respectiva cuota y luego 
olvidarse de que forma parte de una 
sociedad y que tiene el deber moral 





que ja todos nos incumbe. No, eso 
sería peor que si no estuviera aso- 


ciado; cuando un obrero llega a. for- 
mar parte de una sociedad o sindi- 
cato, es con el fin de aunar toda su 
fuerza moral y material para la bue- 
na organización. Una sociedad mal 
organizada es un muerto que camina; 
pero cuando un gremio está unido y 
bien organizado, y todos los compo- 
nentes buscan un mismo fin, hacer- 
se fuertes, colaborando todos con 
nuestra inteligencia y nuestras engr- 
gías en '2sa maquinaria, hasta llegar 
a la meta, 'entonces podremos decir- 
les a los capitalistas: devolvedl: al 
César lo que :2s del César. 
_Cuando todos tengamos concien- 
cia de nuestro deber, entonces lle- 
gará el día de nuestra victoria; no 
hay que hacerse la ilusión si alcan- 
zamos alguna mejora; ¿no ven con 
la complacencia que el capitalista, 
está siempre alerta, a la espectativa 


¡Oh, compañeros, qué hermoso ser? de nuestra desorganización, para im- 


voluntad. 


¡Cuántos compañeros del gremio 
desearían estar organizados, y por 
causa de los judas, que en todas 
partes los hay, se ven privados de 
ese anhelo! Pero tengan pres.nte 
esos buenos compañeros, que siem- 
pre estamos en las avanzadas con los 
brazos abiertos para recibirlos. La 
lucha proletaria está entablada des- 
de hace muchos años, y ya hemos 
alcanzado algo de lo que nos perte- 
nece, aún a costa de tanta desunión. 
Si todos los obreros nos uniéramos 
en un solo bloc, lentonces tendríamos 
en nuestra mano lo que nos niega 
la burguesía. La naturaleza nos exi- 
ge que arranquemos al tapital Jo 
que nos pertenece, y entonces deja- 
remos de ser un mundo de explo- 
tados y viviremos más «en armonía, 
legándole a 


ponernos su 


nuestros hijos lo que 
nos exije la ley natural, que es la 
fuente del amor del trabajo, de la 


igualdad, de la higiene y de la 
biduría. 


Sa- 


DUOGES. 











A 


Ni crisol de las almas 


Más de una vez,  briiando por mis lo- 
cas pasiones idealistas y couvencido isiem- 
pre de su posibilidad realizable, he ex- 
perimentado Li sensación de vivirlas. er 
noches de retreta de ciudad de 
campo. 

Apenas la banda hace sentir los acor- 
des musicales do la primera pieza todas 
las puertas de entrado parecen caños ver- 
tiendo en masa las gentes. 

Hombres y mujeres. niños. jóvenes y 
ancianos. cada cual ocupa 4 medida que 
van Jeguindo, el puesto que les pertenece 





las ua 


Ricos y pobres; satisfechos y Ihambrien- 
tos, sólo se distinguen en Ta indumen 


taria: por lo demás. ambos se sienten 
lguales. El derecho 4 sentarse lo con- 
«quista la vejez. 

Nadie se atreve (q mirar con desprechk 
a nadie, 


En los pasillos, cé ¿dense ro Spetuosamen - 
te el paso Jos unos a llos potros y la «emis- 
tosa sonrisa brota como flores en plaz- 
ta de todos los labios, 

Nada es de nadie; todo es de 

Carcajadas juveniles. tiernos 
niños. voces temblorosas de 
tal es el murmullo, 

Las notas musicales parecen cantos de 
pájaros que surgen de un borque lejano 
Lancetas cargadas de amor que inyectar 
lo más sensible del alma. Así, entre per- 


todos 
gri los de 
ancianos ; 


fumes y alegría, franca amistad y dul 
zara. siéntese padre el anciano, hijo el 
joven y tedos se sienten hermanos. 


3 bajo el plevilunia infinito cuyo man- 
to blanquecina se extiende en jcomunidad, 
se leyantii erguido en lírico símbolo el 


más bello y sublime acto del profundo 
drama humano. 
La libertad. El eriscl de las tlmas 
Libre el pobre de su yugo cotidiano: 
libre el rico de su egoismo rutinario 
umbos buscan li expunsión. Van a 1 


plaza, y allí donde todo es común. des- 
aparecen como arrancados por una mans 
poderosa todos los prejuicios de ousts 

La multitud deposita sus almas en 2 
«crisol libertario y la tempentura podien- 
te del amor fraternal que en él reina, 
modela de ellas un niño acariciado en 
el regazo maternal, en cuya inocente son- 
risa se reflejan los principios de una 
sociedad futura, libre, anarquista. 

He aquí el análisis que más de una 
vez dominado por mis locas pasiones 
idealistas, pude hacer de Jas noches de 
retreta en una ciudad de campo. 

Son momentos, ínfimas partículas de 
vida que quedan como con fuego zraba- 
das en l2 mente del que sueña, 

Rastos de luz. Golpes que empujan. 
Gritos que animan, Voces que Jlaman 

Fuentes al borde del camino nanárqui- 
co, en cuyas cristalinas aguas se Teco- 
bran las fuerzas perdidas y se curan las 
héridas econ que continuamente nos pre- 
mian los inertes guijarros al paso. 

Es un punto de mira desde el cun 
se vislumbra a través de todas las mu- 
rallas la humanidad en la vida deseada. 

Los cerebros apagados no lo advierten, 
ni la sienten, ni gustan de contemplarlo, 

A. pesar de actuar en ellos, no com- 
prenden el por qué de esta armonia ni 
tratan de explicárselo, 

Sólo pueden comprobarlo, los que se 
esfuercen por «dar a la vida su corazón 
y su éspíritu» y con gesto altivo y vi- 
ril se atrevan 4 clavar la mirada tm el 
más allá de su existencia. 


Jacobo CARRO, 





Una Asamblea que 
fué hermosa 


Es así. El gremio en dulce, en mag: 
na asamblea, se reunió para discutir la 
orden del día del congreso que «wuspi- 
cia la F. O. R. A. que lleva por base 
los ucuerdos del V congreso 

Y fué un acto que por el desarrollo 
de las discusiones y por los ucuerdos 
tomados, dejó abierto un surco tan pro- 
fundo, que no se duda ni un momento 
que la semilla que caígu de las manos 
del sembrador, fructificará, pero con 
raíz honda y fecundidad fructífera. 

El porvenir del gremio es reul, ls 
conciencia va haciéndose* eco in todos 
y es fácil adivinar que en lo futuro 
será más contundente que nunca, 

Las discusiones llevadas a cabo con 
el mayor ordea y las conclusiones arri- 
abdas, son un fiel exponente de nues. 
tro rol en el porvenir. Hemos ido «ul 
congreso definidos, hemos discutido am- 
pliamente toda la orden del día y los 
delegados para que la representarán en 
el mismo 








«dida hacia la cumbre de nuestros id-a- 


Todos los obreros tienen el deber de 





'Ante este acto lleno de optimismo, 
ha prometido mucho para las luchas y 
asambleas futuras, así lo entendemos y 
así creemos será. 

¡Obreros en Dulce! Es la lucha real 
y positipa la actual y ante ella creemos 
enfrentarnos decididos, surja un fiel ex- 
ponente para la historia y para la rgá- 
alidad dde la vida del mismo. 


















¿Para que estamos organizados? 


(Conclusión) 


En la lucha entablada contra el ca- 

Pital, cadenas es lo único que podemos 
perder, lo demás todo está perdido. 
* ¡Es nuestro -oficio difícil, penoso el 
apredizaje, resulta dificil para ser reem> 
plazado en caso de huelga, y ved en 
Íque condición de esclavos ivegetamos, 
por los sótanos asquerosos «¿ugándonos 
la vida a tada paso con la tuberculo» 
sis. 







darán amplia 








Acta anterjor. 





Tenemos miedo mirar de frente a los 
burgueses, y es así, 'mientras no semos 
amigos de la verdad, seremos incapaces 
de hacer obra práctica que repercuta 
len bien del gremfo. 


'Al organizarnos, ¿qué cs lo que pre» 
tendemos? Una vida mejor, elevación 
ameral, de acuerdo con muestras aspira- 
ciones, y esto hay que conquistarlo, hay 
que trabajar en pro de la causa que 
amamos, para esto todos los medios son 
buenos, el objeto es conseguirlo, y una 
vez conseguido será un1 parte del ca: 
mino andado, tomaremos nuevos bríos y 
proseguiremos la lucha fuerte y deci- 


Balance. 


greso. 
| Asuntos varios. 




































les. 

¡Compañeros, aprendamos a vivir! 
Seamos hombres libres, capaces de co» 
nocernos, presentemos lucha a la bur: 
guesía asesina, implantemos el horario 
uniforme de ocho horas de trabajo por 
medio de nuestra sociedad 

En las huelgas parciales que seplan- 
tean a diario, nos servirán de aliciens 
te y maestría, preparándonos para lo> 
grandes días que“se avecinan inevita- 
blemente. 


Del presente no hay que hablar, todos 
los asalariados lo sentimos en carne pro- 
pia; el régimen capitalista y burgués nos 
tiene sometidos a la más inicua de las 
tesclavitudes, la explotación impera en la 
cociedad, siempre esta maldita explota- 
ción ha estado imperando en todas las 
y en todas las Techas. ¿Cuándo 


En los tiempos prehistóricos que los 
historaidores han descripto, las tribus sal- 
vajes guerreaban por someterse unas a, 
otras a la esclavitud y servirse de los 
vencidos para' explotarles sus trabajos, 

Sucédense los tiempos, las generaciones 
se aumentan, y en todo el correr de la, 
evolución histórica, la astucia, la fuerza 
bruta y el pillaje, en minoría siempre, ha 
procurado imponerse a una mayoría que 
por su sencillez mansamente se ha some- 
tido, 

En las conquistas y renovaciones so- 
ciales desde el tiempo galo hasta el feu- 
dalismo, siempre la esclavitud y la ex- 
plotación ha sido la imposición a los 
vencidos. 

La misma revolución francesa, tan de- 
cantada y enaltecida por la clase burgue- 
sa, a pesar de hablar de libertades, del 
hombre por el hombre, se ha servido de 
la esclavitud del negro y del blanco: 
al negro se ha vendido como se venden 
majadas de ovejas y al blanco se le (da 
solamente lo necesario para su vida y 
de su familia, manteniéndolo así hasta 
nuestros días en una perpetua esclavitud. 

A la mente de todos los obreros sur- 
ge la negra visión de la esclavitud y 
la explotación, y la ven en toda la. his- 
toria del pasado. Pueblos han habido que 
heróicamente han defendido su libertad, 
pero en vano su tenaz lucha. 

La antigua Galia no solamente luchaba 
por su libertad con las farmas que hasta 
en su propio pueblo existía la creencia, 
el misticismo y la fe del sacrificio, cre- 
yendo así poder mantener esa libertad; 
pero ni así con el sacrificio de las mu- 
chas druidas que se inmolaban cada dé- 
cada, las jóvenes más hermosas de aquel 
pueblo, pudieron libertarse de la fuerza 
bruta del César que por espacio de mu- 
chos años lo sometió a taquel pueblo a 
la más dura de las esclavitudes. 

En todo pueblo se ha procurado man- 


adquirir los mayores conocimientos po; 
sibles, tanto técnicos como morales, pa- 
ra el día de la transformación «social 
Supongo que no queremos que nos ju- 
bilen, hhemos de ser nosotros los que 
romperemos la cadena que el estadal 
nos brnida; ni cooperativismo, por ser 
la negación contundente de la e 
cipación social, ni socialismo parlamen- 
tario, por ser la doctora en aplicar in- 
yecdiones de calm a la clase produk- 
tora, asimilándose al parlamento; ni S'n; 
dicalismo «criollo, por traidores a nues 
tra causa: la justicia y la verdad; nil 
mutuos socorroS, porque no queremod 
que nos preparen la tumba antes de 
tiempo, matándonos en la fábrica pa- 
ra luego ir a morir como un perro, ¡y 
todavía con favores. 


Queremos morir de pie, con: las al. 
pargatas puestas, pero sin limosnear, por 
que la limosna denigra. 

*” Son parches que ningún beneficio re- 
percute y que por lo tanto nosotros de- 
bemos rechazar. 


En esta hora de agitación mundial 
ies cuando debemos estar atentos en los 
movimientos suscitados en el mundo en- 
bero entre capital y trabajo. Ahí tenéis 
el ejemplo: en Italia, los metalúrgicos 
se hacen dueños de los talleres y fun: 
diciones, a la violencia de los de arri+ 
ba contestan con la violencia los de 
abajo. oe 

Ojo por ojo, diente por diente, esa 
debe ser nuestra divisa. 

En esta hora hermosa del despertar 
del obrero, la burguesía se vale de toj 
dos los medios a su alcance para sema 
brar la cizaña y el rra entre; tener un cuerpo perasitario, que há es- 
la clase trabajadora. tado encargado de ir embruteciendo a 

'El obrero en dulce en general parece la mayoría, inculcándole ideas absurdas, 
que se va dando cuenta de lo que ha|procurando fanatizarlos y mantenerlos en 
sido y de lo que debe ser; ahí está el[la ceguedad y la ignorancia, esclavizando 
ejemplo «La Ciudad de Viena», los com+ rua Se solamente los popa sino has- 
pañeros de ambos sexos, con altivez y ¡Que bona o oligriónes! rai 
hombría se hacen res PA E «derechos qué han servido? Pana siempre mantener 
a que son acreedores, y que tan descay| una pequeña minoría, una cierta supre- 
radamiente el patrón trató de pisotear. macia sobre la mayoría. 

Estos Son síntomas de progreso, la] Las tablas de la ley de Moisés que 
luz penetra en la obscuridad, en ldod|nos habla la Historia también 
Ímuros fuertes de la ignorancia, y Se|imponía obediencia ciega del siervo al 
derrumban al empuje brioso de la ver»|señor. ¿Y por qué ha de haber siervos 
idad. Casos como éste se precisan todos CesEóa llo) todos eran hijos de Dios 
los días, a todas las horas, con esto se Minorías de Delos” AMLoOAN SE 
ia pte oli ad gar biernos hasta óntros pro han A 

gran familia uCtora, CO eS-| do solamente esclavizar y explotar 
to de solidaridad, como consecuencia del y siempre 0 Deruetas: da pasad 
las luchas entabladas. ' pañado la mente del obrero. 

" ¡Combpafíerso: la unión hace la fuerza] Pero hoy que se observa el gran crisol 
y. icon esta la revolución! universal en fusión, donde el fuego la- 
- tembe del pueblo ruso lo mantiene en 

| A. DIEZ|sgu os es upsia | “uprsnmja enuruoo 





ASAMBLEA 


GENERAL EXTRAORDIDARIA 


Para el día 18 DE OCTUBRE, en el salón 
SARMIENTO 1136 


a las 20 horas 


esta sociedad realizará una magna y ex- 
traordinaria asamblea, donde los delegados 
información del ¡congreso 
y a más se tratará la siguiente 


ORDEN DEL DIA: 


Informe del Secretario General. 
Informe de los delegados ¡al Con- 


Dado el carácter de esta asamblea empezará como las 
anteriores a las 8 en punto. — Hacemos esta salvedad 
para que concurran puntuales a este acto, para que des- 
pues no se diga que se hacen cosas por prepotencia. 

Esperando que nadie faltará a este acto, saluda a todos 
por La Comusión: 


El Secretario. 





12 de Octubre 


Anniversario de una gran revolución 
Visiones del pasado y el futuro 


A A PAX 





EL OBRERO EN “DULCE 
está más en las fíbricas que en el lo- 
cal social, es en las fábricas dond= de- 
bemos ser más firmes, más contuma, 
ces, más enérgicos; es la fábrica el luzay 
de afirmación, por eso si queremos que 
lel gremio se haiga sentir como algo 
que tiene vida y fuerza, no desmaye. 
mos ante la indiferencia de algunos que 
si no se les asegura la victoria, no se 
esfuerzan en dar un paso, jegois:as! pe- 
ro quisieran la victoria, eso 3í, antes 
de ir a la conquista, o sin ir a ella, 
s muy cómodo : verdad ? 

Y los que aun quedáis fuera de lal 
organización, compañeros de fatigas y 
de miseria, ¿en qué pensáis? ¿no que- 
réis que os pertenezca también la sa: 
tisfacción de acabar con la explotación 
del hombre por el hombre, luchando so+ 
Ydiriamente con vuestros hermanos con- 
tra la clase que nos oprime? La unión: 
nos hace fuertes, seamos unidos, pues, 
esperamos que despertéis en breve si 
es que sólo estáis dormidos, mus, si 
estáis muertos, quedáos a'dís. a 
4 Y a los socios que dicen que hay que 
esperar que el gremio esté fuerte puraj 
hacer más fuerza, pregunto:Y ¿espera- 
réis que el enfermo sane para darle un 
reconstituyente?, pues, si al estar caíf 
dos no nos esforzamos por levantarnos, 
nos levantarán las águilas y los cu:rvos. 

Con frecuencia observamos que, cuan- 
do algún compañero corta un alambre; 
que algún espíritu avieso nos pone al 
paso, nos salen los «pasivos» con 'que 
no había motivo para protestar; pero! 
tes que no se debe emipeziwr a cortar hasta! 
que en derredor nuestro 'hiya (ya hay 
pero se empeñan en no verla) una red| 
de la cual nos sea difícil salir? Tam-] 
bién solemos oirles decir que parecen 
niños d:scontentos, protes ando por tan 
poca cosa; pero hav que tener en cuen: 
ta que los tiranuelos no pierden oca, 
són grande o chica para imponernos, 
hasta en los más mínimos detalles, y| 
siendo así, ¿no valdríamos mucho mág 
o mejor dicho, no seríamos mucho me- 
jores, si fuésemoz niños rebeldes, que 
hombres sumisos? Si nunca hubiese ha- 
bido hombres que cargaran con gram 
fardo de tan absurda modorra, si des- 
de los primeros tiranos no hubiesen en- 
contrado hombres sumisos, si en vez de 
la absurda res gnación que algunos ¡oh 
engaño! creen que es una superior ca- 
pac:dad, cuando e:tá demostrado que es 
la que permitió a los pillos de todog 
los tiempos tejer Hilo y Hilo en derre- 
dor de los pobres, de los despreocupa- 
dos, la desgracia del género humano, la 
maldita red de nuestra esclavitud, por; 
que cada ley del hombre obstaculiza el 
paso del hombre, cada mandato es vio« 
lencia y la obediencia un estarnio, bi 
hubiesen encontrado rebeldes que, na 
no bien terminado de poner un alam? 
bre, ya apareciese “cortado, no nos en: 
contraríamos en el laberinto en que hoy 
nos encontramos. 

Seamos nosotros como cu'siéramos que 
fuese el gremio y el gremio será lo que 
queremos (que sea. 

¿Que algunos no se mueven? no des. 
confiemos por eso, aquellos son la ca: 
rreta pesada de la humanidad, por la 
cual las avanzadas siempre han :tenida 
que tirar en su marcha hacia un mayor 
bienestar, pero esos son «muertos que 
caminan» (1), ellos siempre fueron por 
camino harto trllado, nunca dieron un 
paso hasta que han visto hecha una 
carretera por la cual podrían marcha 
sin tropiezo, esto es, sin despertar de 
su eterno sueño, pero esos son mjuer- 
tos, el mundo no los espera, tampoco 
el tiempo, y nosotros, compañeros, nó 
esperemos a los muertos... 


José "Martínez GARCIA! 


(1) Frase de Florencio Sánchez. 
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clara, 

Los pueblos todos miran hacia aquel 
resplandor que produce el fuego de aque- 
lla hermosa revolución, sirviéndole como 
faro luminoso que nos ha de llevar al 
punto de nuestros destinos: a la igunldad. 

Rusia está transformando el cerebro 
humano, a unos los abruman y enlo- 
quecen al pensar que los intereses crsa- 
dos tienden a desaparecer, Esa transfor- 
mación "brusca con todos sus errores, pro- 
pios de un_pueblo convulsionado por sus 
propios sufrimientos, a otros los balan- 
lancea en su pensar y sentir, poniendo 
ante sus ojos la realidad del pasado has- 
ta el presente, dudando aún del porvenir. 

Sólo una clase "existe que despierti 
y ve en ese hermosó movimiento revo- 
lucionario que el día 12 de octubre el 
mundo entero celebra su aniversario, que 
es llegado la hora que salgan de su ¡men- 
te las visiones del pasado y principie 
la nueva era de más humanidad, más 
amor y más justicia, 

Esta clase son los eternos parias del 
trabajo, los que siempre en todas las 
épocas han sido esclavizados y explota- 
dos por una clase parasitaria y audaz, 
Para ellos esa Rusia, donde el látigo 
del servil cosaco hería las espaldas del 
mujik y del judío y abusaban de sus 
buenas compañeras, ha de quedar eter- 
namente grabada en sus corazones, por- 
que ella, pese a quien pese, ha de ser 
la vanguardia. para la gran evolución que 
allí principia y que en el mundo enterc 
se ha de llamar revolución social. 

Transportemos nuestros pensamientos 
por un momento al pasado de la historia 
y miremos con horror y con desprecio 
todas las 'iniquidades cometidas con los 
que siempre han representado las ver- 
daderas riquezas naturales, que son las 
producidas con el sudor y la sangre de 
los trabajadores. 

Pero antes saludemos la ese vigoroso 
e ideal pueblo que sirve hoy de faro a 
Rusia en su aniversario revolucionario, 
las nuevas generaciones. Salve, pueblo que 
combates con ahincoa todos tus persegui- 
dores, los obreros del mundo te miran, 
te acompañarán con el pensamiento, se- 
guirán tu ejemplo y no te olvidarán, 


Isidoro AYALA, 





Remember 


La smbra de un pasado “horroroso 
causa espanto por las iniciuas propor, 
ciones que la cefruera bárbara de odios 
e :iniquidades sustentó, desde la cama 
de la vida del hombre hasta ayer, día 
recordatorio aun que no titubearon un 
momento en ceffar una flor sublime que 
perfumaba el ambiente y engalanaba ra; 
diante el jardín de la vida. 

Los tiempos pasin, evolucionan, Cas 
minian, presionados por la emancipación 
hacia la verdad, cantan sus recuerdos 
también elocuentes para enseñar a 19 
humanidad toda que hubo maestros en 
todo tiempo que enseñaron Tlarovidente 
el camino a sefguir para llegar a la mef 
ta de la vida tibre. ; 

Con paso firme y sereno seguían las 
de los pueblos, educándolos con todas 
tas fórmulas prácticas o escritas que pu- 
dieron para sacarles el perjuicio ances- 
tral de su mente y reemplazarlo por la, 
verdadera comprensión ideal, para que 





No hay que esperara los muertos 


Compañeros: hay que, al ver en otros 
la iniciativa para conquistar algunas me- 
joras con las cuales ir robusteciendo pl 
gremio, d' cen: ahort2 no tes O:asión, cuan 
do el gremio esté fuerte, entonces sí. 

Pero con esa pasividad y esa débil 
actitud, ¿podrá llegar a ser fuerte el 
gremio? No. compañeros, si Seguimos en 
esta actitud tan pasiva y Sumisa, tens 
dremos tuna sociedad de adormideras' 
que no encuadra en el presente, cuan; 
do ya, sólo en los muertos puede haber 
el silencio, la quietud” y el frío de 
las tumbas. 

¿Cómo exigir al igremio la fuerza que 
no le damos? Por lo tanto debemos 
ser nosotros «el fiel reflejo de lo que qui- 
siéramos gue fuese el gremio, y éste 


subsistiera en el orbg el amor, la paz 
y la libertad. : 

Larga e innumerable] sería la lista de 
estos hombres que la trazia» sin dejar» 
los desarrollar los apresaba como a grana 
des criminales, los hundía para aielme 
pre o los mataba para honra y gtoria 
de sus tradiciones. 1 y 

Siempre lo mismo, se destaca una flor 
y ya hay unas ,implacables tijeras para 
cortarla. EA 

De todas, por ser la más reciente, 
y como todas injusta hasta el despotikr 
mo, es la que este mes recordamos 'pa- 
ría protestar más y más contra la fuer- 
Za, bruta que lo demolió. 

Los piratas para hacer sus fechorías 
buscaban siempre atajar la presa. cuando 
la oscuridad le era propicia; aparecía una, 
luz y ya sonaba el soplo para apagarla;; 
se levantaba erguido un faro y la demos 
tición inmediata era su destino. ¿Cómb 
no pensar que iba a ser demolido el 
pensador y luchador que creó la colosal 


obra de la Escuela Moderna? ¡Ahi poy 


ro se equivocaron, la obra crece, 4) 
agranda, todos los días nuevos ladrillog 
se juntan para lagar a la pirámide don» 
de “al igual que la cúspide sólo correrá 
el viento de la verdad impregnada de 
vida para la libre comprensión socials 
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El martír del fanatismo 





1909-13 de Octubre - 1920 





Jesuitismo portador, sostenedor y viy 
vificador de la maldad, iniquidad e in- 
justicia, el tribunal humano va a pedirte 
pronto cuenta de las víctimas caídas en 
y por tu holocausto; te acusan la cien» 
cia consciente y la. verdad clara y plura; 
te defiende sólo la mentira y la conveé 
niencia el jurado al imprimir el vere! 
dicto seltlará la pena que la justicia hus 
míana te imponga. Ten presente sólg 
una cosa: quien a hierro muta a hierro 
muere. Y tú, por la dicha. del hombre, 
por la vida; y el amor, caerás para no] la 
vantarse jamás, ni tansólo el recuerdo. 

Ahí está tu obra; ¡acordiémiosnoB! lle: 
viémoslo «escrito siempre en el pe 
to, para hacer desarrollar la magna pj 
bra emprendida y creada por el mártib 
de ¡Montjuich, maestro de la Escuela 
Moderna. 

Al rayar Li aurora del día 13 de octu- 
bre de 1909, tras la cuesta del calva» 
rio impuesta por los satélites dd jesui.. 
tismo, encontró ¡aquél que sacrificó su 
juventud para educar “desde el niño al 
hombre que se desveló escribiendo li- 


a 


A 
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bros de texto para mutrir de inteligencia - 


tal nifo, como también luchó recianrente 
contria los embates ide la negra ola, el 
plomo para acallar su vida y su obra. 

¡Gólgotia: moderno, tétrico Montjuich? 
¿cómio les posible «que sobre tu cumbre 
dejes perpetrar tantos crímenes? ¿o es 
fáacaso que los muestras bien alto y clas 
ro porque los vea todo el mundo pha- 
ra la hora del desquite? Y la sangre fe- 
cundiza la vida, la acción y la libertaidi 
Hoy lo vemos. El niño está transfom 
mado. Los mismos estados sacáronie la 
venda 'del Dios, para inculcarle el dios 
de la patria, pero el niño educado en 
la escuela racionalista, es el que libre 
marcha al compás de la vida, de la 
paz y del amor, | % 


Es la obra del caído, es la sangre de - 


Francismo Ferrer y Guardia, que ger. 
mina. Recordémosle más que a nadia 
sigamios su obra y si en la lid caemos, 
pensemos «que antes también cayeron lol 


maestros. 

Sobre su tumba nuestro pensamiento, 
nuestra voluntad; sobre 8u yida muestro 
recuerdo y sobre el jesuitsimio y sus 
compinches nuest:A eterna maldición. 

Educar al niño, nuestro maestro nos 
enseñó, y será la e otmació o qua 

engalanar su Ta. 

Para la tumba esperemos la obra de 

transformación natural. : 
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«de las ganancias al personal obrero», Y 








































































Social | | ¡ Ya se han producido al ; 
¿ | lización de la industria Mes lomos librado ió Sd 
del dulce? A s han servido de entrada 

1] 


para la gran batalla campal. 

2 En gran número de gasas hemos imp 

Leemos en un diario de la tarde un | puesto las 44 horas semanales, y es dq 
rótulo que da que pensar mucho por nues- | imprescindible necesidad d- que todo el 
tro porvenir social, Dice así: «Fábrica | gremio disfrute de ellas, así como tamy 
de dulces y conservas que se adelanta a bién se debe eliminar el trabajo a desy 
los acontecimientos dando participación : tajo y la abolición de la guardia del 
domingo en las confiterías, Que ni un 


a los perros para que se entretengan solo obrero u obrera deje de gozar de 
A roer. estas mejoras! Todos cómo un solo home. 
¿Qué entenderán éstos por socializa- | bre, 1luchemos en la organización, que 
«ción de la industria? ¿Han alcanzado| ni uno solo quede rezagado; demostraj 
el grado de comprensión necesaria para | mos de una vez a nuestros hermanos de 
proseguir el trabajo socializado 'o segui-|lucha de otros gremios, que no somos 
rán impuestos por capataces y directo-|los eternos dormilones, y a la burgue: 
¿Fes AN] psi a sía del dulce demostrémosle, con nues- 
o , , / a 
por plata, y éste As pena da tro gesto altanero, que ya estamos dá 
nada sino con su luero material. Lo cas- | P€, dispuestos a medir con clla nues'ras 
tran si algo de idealidad siente o lo cic- fuerzas, y que ya no destaparán más 
gan para que no vea el porvenir de la| botellas de champagne en nuestras2cre. 
iamilia obrera; se crean egoistas, escla- | taría, y úncamenite tendrán entrada a 
vos de la limosna y del capital y mañana| ella cuando vengan a tratar de jgual a 
cuando toquen la diana de la lucha se- igual. í 
rán los alerrados más insensatos al ca- Así que ya lo sabéis, obreros en dul: 
rro del capital y las rémoras que se de estalíoerde ple, laa que adoia e 
antepondrán a la verdadera socialización| 7? c , que au n 3" 
industrial. táis con nosotros, os esperamos con los 

Escuchad obreros que ufanos os habéis brazos ab'ertos. E 
presentado a la redacción de un gran| ¡Gremio en Dulce, a la lucha, que el 
diario a exponerla satisfechos vuestra | porvenir es nuestro! 
nueva situación: ¿habéis venido a la so- 
ciedad par capacitaros de lo que ha- 
béis hecho y preveniros de lo que pueda 
suceder? Estáis en el grado de posesiona- 
ros de las herramientas del trabajo pa- 
ra producir según vuestras fuerzas, para 
<onsumir nada más que por vuestras ne- 
cesidades? ¡Habéis pensado que los li- 
bros están a merced de vuestros dirigen- 
bes y que si hoy hay superávit en el 
balance mañana con el mismo trabajo 
habrá un déficit, y que no percibiréis 
nada después de haber trabajado como 
burros? ¡Qué les importa a vuestros bur- 
gueses daros una limosna, un hueso pa- 
ra roer sólo para poder matar las ansias 
de emancipación rebelde de la falange 
-abrera ? 

Habéis caído en una red que premedi- 
tada os tendió vuestro directorio y 0s 
regocijáis porque nunca habéis sentido 
un átomo vibratorio para libertaros de 
vuestra esclavitud. 

Es ya tiempo que las formas conclu- 


: S gar con ruedas . , 
ii can a de la fábri-| es Absolutamente infantil el contraponer 


1 esperando. *Nosotros trabujadores, lo 
<a de dulces y conservas «The Standar», e E : 
del Do, George Keen y el $r, Do, Luis poo sabemos de ruso como de espe- 
3. Roca, sita calle Brandzen 1043, es un [no AE y 
engaño para los obreros de dicho esta- Por otra parte, hace muchísimos años 
bleoimiento, para el gremio en general que se habla de idiomas internacionales, 

E : y a pesar que el esperanto se ha difun- 
Sl <a alad > : ypaáido más que otros, vestá todavía muy 
¡Y qué grande se habrá sentido el lejos de dear ol al adémi 
altruista Keen cuando su acción nefasta | “2395 “e E 2 añ apto ENE 

tergiversada ha sido imprimida con gran- as Leiro ras > 08 yo de 
des camcteres en este diario de la tar-| 192 práctica, Que sepa yo, A 
de! ¡Y qué bajo ha colocado a su per-|*2 sido adoptado en nimgún congreso in- 
s il Vergiienza para unos y otros y ternacional, ni ha aparecido aún ningún 
más ol que con carácter de noticia bom- diario en ese idioma, ni tampoco ninguna 
ta lo ha publicado casa u empresa. comercial lo ha adopta- 
Entendedio bien, señores escribas de| 10 Para con su clientela, internacional, 

> Z 

«La Montaña», señores Keen y Roca y|4SÍ que es muy poco lo que se gana, 
señores que habéis caído en la tram-| en sostener el esperanto en vez del ruso, 
pera. de AA socialización: no puede haber Nosotros obreros tenemos el deber de 
tal, mientras nos amoldemos en los plie-| ener bien en cuenta, que la Rusia de 
a En oeimealdomo sl dee hy ahora no es más la Rusia obscura y se- 
4) La . . 
riga los destinos de los pueblos. Son e- mibárbara de los zares, sino la Rusia 
gaños, nada más que engaños que sir- de los trabajadores libres, emancipados 
poa para encandilar los ojos del amor- de toda esclavitud política y económica; 
fo, del imbécil. Si tenéis entendido que| Precisamente acaban de conseguir lo que 
con la plata desprendida de las arcas nosobros no sabemos ni cómo ni cuando 


nosotros escribimos: un hueso que echan 


S. FERRO 


Sobre “idioma universal” 


A pesar de ser yo contrario de volver 
A ocuparmie y lescribir más de una vez so- 
bre el mismo tema, sin embargo estoy 
obligado a eso, para demostrar A los com- 
pañeros de redacción “de nuestro perió- 
dico, que no estoy conforme con la no- 
ta-comentario que añadieron al pie de 
mi modesto artículo del mes pasado, 

Escribo para repetir y reafirmar una 
vez más mi honda admiración para el 
gran pueblo ruso, que acaba de salir 
triunfante de la más profunda transfor- 
mación social que registre la historia, 
imponiendo su voluntad y haciendo triun- 
far su destino. 

Por lo que se refiere al reconocimiento 
por parte de todos los trabajadores del 
idioma ruso como idioma internacional, 




































ser repartida después de usurpada| 1? COnseguiremos. 
podréis curar el mal social, estáis en un|, , X50 pueblo que apenas surgo x la mueva 
errar de los más grandes o en la con-|Y192 acaba de cumplir verdaderos Je 
veniencia más absurda. gros de sacrificio y heroismo, imponién- 
? SE dose a la admiración de todos los hom- 
(Fomad nota!, dico al finalizar el ar- loros cuyo cerebro no sea absolutamente 
tículo: «Y estos en estas épocas por ell :mrcermcable a las nuevas idoas de liber- 
encuracimiento de la vida los coloca enfiÓg y justicia social, 
situación de privilegiados sobre los de- Se puede muy bien decir sin exage- 
más obreros», sigue después y concluí-[ o ción que Rúsia es hoy el sol de todo 
vue OS. el sistema planetario obrero: el gran con- 
Yaremos con lo que acabará tanto al-| tro de gravitación de las masas traba- 
hruiemo. Los burros si no llevan palos | jadoras de todos los 'países, 
no sprenden. Consecuencia de ese nuevo  orienta- 
amarrar | miento de la mentalidad y aspiraciones 
A de todos los pueblos, será un asombroso 
El DESPERTAR DEL GREMIO desarrollo del intercambio intelectual pa- 
z ra con la Rusia de los soviets, y por 
—— ende, una gran difusión y vulgurización 
¡Sbricias! El gremio de los obreros| del idioma ruso. 
en dulce se desp'erta. Después de haber] Hasta ahora todo escrivo, toa publi- 
estado sumido en sueño letárgico, que| “ación de origen ruso, ha pasado por el 
duró más de 40 años, parece despertar Sa de paa Ses ed babes SS 
a las clarinadas de liberiad que cunde ón toda, expresión pierde par: 
por todos los ámbitos del mundo. te de su valor explicativo, quedando así 
Un año, más o menos, hace que | reducida su eficacia originaria. Pero mu- 
nuestro gremio empezaba a restregars| cho no tardará en imponerse la emanci- 
se los ojos y lanzar los primeros bosi| pación de la tarea de los traductores y 
tozos. La burguesía asustada, creyendd| estudio del Pre =- puso se caiga 
que iba a ser barrida, con nuestro des,| Para así recibir com más abundancia y 
pertar, hizo un esfuerdo supremo, y sa| en Boda su integridad las grandes ense- 
nió dejando au un lado todas sus amp] **2288 de los grandes maestros. ' 
a j a ún este punto de vista, el sentido 
biciones y rencillas personales, para B| ae mi artículo anterior no me parece tan 
segurarse en Sus posiciones, con lo cuall desacertado como lo juzgarán los com- 
nos asestó los primeros pasos que iban] pañeros de redacción de este periódico, 
dirigidos a nuestra cabeza, con el fini G. RUBIZZANI. 
de aniquilarnos, pero con esa actitud] N, de R—No ha sido desacertada su 
no logró, sino que nos despertáraimod| opinión en su artículo anterior ni la, re- 
dd todo, y hoy que hemos nbandonadd| dacción croe haber interpretado mal su 
la cama, y marchamos unidos y en li ab a rta 
- ¿ ra ra opin . spa > 
nes recta hacia nuestra total liebración gió 2 o 0 Sta o pr indias 
Comipañeros, cerremos filas, y co- maestros en la materia racional, creemos 
tm un solo hombre, agrupados alrede-| que sin color ni raza sea ella o no la 
dor de nuestro sindicato, conquistare) in, de una acción la podríamos 
mios las mejoras inmediatas, más apre-| cptar. No ha sido reconocido porque hoy 
loviantes, poniéndonos así en las avan-[ quien manda se opone y quien lo pre- 
zalias del proletariado regianl. cisa no tiene interés. 


EL OBRERO EN DULCE 
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El Comité de propaganda de la Sociedad 


general, en el salón ==========""= 


SARMIENT 


A LAS 20 HORAS 


Hablarán algunos 


gados de la F. O. R. A. sobre la unificación 


y engrosamiento de 
por la acción. 


Dado el interés que despierta en estos 
momentos la convulsión social y teniendo 
esta un carácter emancipador, todos los 
obreros elaboradores de dulce deberían 
concurrir a este acto. ====="=" = 








ES 


Los gérmenes de la tuberculosis 


Las flores L ha vida en el arroyo 





Los niños. estas florecitas hermsoas 


cuando podrían ser resubios lozanos de 
vida para la prosecución de la especie 
humana robusta y ardorosa, cuando no 
han sido magulladas aún por el vicio, 
antes, muy antes, cuando casi tienen la 
leche en los labios, son arrancados del 
hogar sin un átomo de educación vivifi- 
cadora para lanzarlo en los charcos in- 
mundos del arroyo. Y allí 
tan, se corrompen o pudren al son ini- 
cuo de la explotación que incesante y 
aplastadora aprieta en el hogar obrero. 


se marchi- 


Una vez allí ya no hay remedio efi- 


caz para curar las lacras que se acarrean, 
Sólo un rudo golpe puede asegurar 1 és- 
tos el sostén sano que necesitan para la 
prosecución sana de vida. y será cuando 
no caerán más en él o cuando no podrán 
echar más. 


No velar por la salud de los ni 


ños es no velar por la salud de lu huma- 
nidad futura, es querer que subsista el 
mal para que caigamos todos en él. 


La niñez cuando tendría que nutrirse 


fuertemente para que su robustez fues* 
la Nave de tacción para penetrar en los 
templos de la ciencia y del arte para la 
vida ideal, cuando es la hora de nutrirse 
también, de inteligencia para proseguir 
su real vida creativa es cuando por la 
necesidad de los suyos del hogar, es lle- 
vado al torrente brutal del trabajo. AlS 
las tiernas vidas, florecitas del hogar, 
van desplumándose del poco ropaje de 
amor que llevan desde la cuna, para ves- 
tir el hábito fatídico del vicio por el 
trabajo corrompido a que están someti- 
dos. 


¡Quién no ha visto cuadros horrorosos 


de estas miserias humanas? Q ¿uién no ha 
visto estas flores acurrucadas en el um- 
bral de grandes palacios o en los báncos 
de las plazas bajo la inclemente tempe- 
ratura de estas cruentas noches de invier- 
no? Y ¿quién no contempla diariamente 
á éstos, con unos diarios bajo el brazo 
y no oye con sus vocecitas grilar sus 
títulos y no ve su triste fin por los 
inminentes peligros que su labor: los su- 
pedita? Y ellos se sienten hombhFes, to- 
dos los vicios, todas las miserias. huma- 
nas llegan lacerados allí, se apostan en 
sus tiernos cuerpos y apretando: $us ten- 
táculos a medida que transcurre. el tiem- 
po, los dejan sin una gota «de sangre 
viril o vivificadora, AS 


El que no ha caído inerme en los bra- 


zos de la tuberculosis está pronto Bn 
caer, La flecha mísera de su existencia 
roe su pecho y como la mujer, el soldado 
o el hombre cae pam no levantarse ja- 
más. Es de un germen el monstruo más 
cruel que existir puede, 


También hay leyes que amparan a esos 


seres. Los «padres patrioteros, ¡Aleluya! 
se acordaron de ellos. Los menores de 
edad, dice la ley, no podrán en ningún 
caso trabajar porque su desgaste físico 
acarrea un malestar social; pero si el pa- 
dre o deudo acompaña (dice otro artícu- 


tículo de la misma), un certiicado co- 
mo el hogar está falto de solemnidad, 
podrá el menor ser admitido en cualquier 
trabajo. ¿No es ésta como otras la ex- 
presión más alta de barbarie encubierta 
por la civilización? Por estas válvulas 
los talleres, fábricas, tiendas y arroyo 
están llenos de miserables niños que es- 
peran la muerte caminando sin rumbo 
fijo hacia el montón de la miseria hu- 
mana, 

¡Ab, tiernas flores tiradas al arroyo! 
¡Qué penas más cruentas empezáis A B20- 











-—6 | Justicia Humana 


y. 
des 


A 

El éter que vibra en los actos indivil 
duales o generales del hombre que lg 
amolda a la sensatez de la educación 
que le dicta la razón en los actos 4% que 
interviene, que le ensefa a descifrar el 
bien del mal, lo justo de lo injusto, 
es la justicia humana 

Libros voluminosos están en las bis 
bliotecas para desconocer la 'obra da 
verdadera justicia, pozos de tinta se han; 
vertido encima del. papel para suplan, 
tarla, hombres encargados de sumíinisi 
trarla, la desconocen “por completo, y 
así, caminando como siempre y en todas 
las cosas, vemos desde siglos va casi 
remotos, los mismos fenomenales pros 
cedimientos. 

Justicia, que quiere decir_nobleza, A- 
mor, equidad y pnz, que tiene que ser la 
coordinación de la familia humana, la 
dictaminadora de la verdad en los he: 
chos realmente consumados sin presen 
timientos, tes hoy la que en su nombre 
justifican la nijusticia. * 

Los camnuristas encargados de admi» 
nistrar con equidad un fallo digno “pax 
ra las partes en litigio, son puestos ¿pas 
ra defender un código penal escrito por 
hombres que nunca han conocido las 
amarguras de la yyida o han querido 
así sobrepujar a los demás. Ante su con 
ciencia, ante la jusicia está aquella ley 
que lo mismo absuelve que condena con 
mínimos o máximos, Según sea li ca- 
tegoría del que ha caído en ela. ¿Cate- 
gorías en la justicia? no puede ser; laa 
mategorías las crea la sociedad actual 
y las ampara la injusticia. 

Todo estí perddo cuand» se descos 
noce la justicia, todo va hacia el tor- 
bellino, caos inerme, cuando no hay 
donde recurrir. Por eso y porque no ties 
nen corazón humano, se ven fallos mbo- 
Iminables que dictaminan fríos, sin el 
menor espasmo de hombres. 


Sólo hay una justcia; es la que el 
hombre posee después de haber crea. 
do conciencia. Sus fallos son absoluto- 
rios siempre, porque no ve maldad en 
los hechos, ve solo ignorancia y «astus 
cia, que siguen sustentadas por la dos- 
igualdad soc'al. El hombre no puede sex 
juzgado por el hombre. El. juez tendría 
que ser un hombre abnegado que sus 
piera reconsiliar los litigios de una caus 
sa atacando los efectos, tendría, con h- 
mor, saber dar aquel paso de franca 
evidencia en los hechos, para curar el. 
mal, no la persona que lo posea, em 
fin, él tendría que ser el nivel social 
para que la correlación del hombre fue- 
se la más amplia comprensión “de la 
vida. Y pensar que todo está tergiver- 
sado, ver que se fomenta más así la as, 
tucia, que primero! se crea el mal y luegy 
lo Quieren curar en la persona, ¿no es 
un sarcasmo ? y 

La injusticia sigue Su curso; ayer erg 
la. inquisición su administradora y gus 
fnás feroces genorales han sido santificaj 
dos; hoy, ¿qué son y serán después de 
haber llenado de discordia al mundo, 
llevar repletos los buques de hombrea 
por el delito de haber comprendido la 
verdad de la vida y trasmitirla a otros 
o de llenar las cárceles de hijos del 
pueblo obrero por no haber sabido bur- 
lar una ley? ' 

Justicia reclamian todos los seres hu- 
manos, libertad, paz y amor en el or- 
be y nos dan guerras, horrores, dolo» 
res, pesares y miseria(a. 

¿Imperará tun día sobre la tierra? sí, 
lo que ayer fué un presentimiento, les 
hoy una tangible verdad; lo que fué 
aspiración, es yu realidad. ¿No lo vez 
mos al fin? No hay regiones que desj 
pués de desgarrarse mutuamente en loa 
campos de batalla para saciar la sed 
de sangre de los vampiros, han com» 
prendido (que su único enemigo estaba 
regocijándose de júbilo allá, en donda 
habían sido arrancados ellos. ¡Sí, ¡y cien 
mil veces sí! pues, entonces, ¿a qué 
dudar ? ) 

Hombres amantes de la jus.icia, un 
deber más nos corresponde para acaz 
bar con la iniquidad hecha fuerza y 
ella ley, si queremos que la justicia ¡al 
sea más símbolo, sino realidad para que 
brille siempre como un sol de amor y 
paz para toda la humanidad. 

Robustecer la: comprensión ideal ex 
nuestra obra, unirnos indisolublemente; 
para poder hacer para siempre la vidal 
feliz y avanzando así siempre, Hegares 
jmos a la meta de nuestras Aspiraciones, 

Natura prdena y reglamenta la esta: 
bilidad de la flora y faunk, la evolución 
de la materia es siempre real, todo cams 
bia de forma, siempre vive, nada muere, 
y sólo por esa dinámica acción, a ella 
estamos sujetos, es la única Justicia que 
nos sorprende en cualquier lado, de 
ella nadie escapa, es esa la verdadera, sus 
blime, innegable. %. 

EN h I * R, CASTILLA: 
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una gran conferencia para el grémio en 
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compañeros y dele- 


las fuerzas obreras 
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tir desde vuestra infancia! ¡Cuan tempra- 
no tenéis que sufrir los embates de la 
lucha para la existencia! 

Siguiendo con atención vuestros pa- 
sos hasta lo infinito, viendo el abismo 
y que hacia él os precipitan con saña 
bárbara todos los factores, incluso el ré- 
gimen, mueve a pensar un momento sobre 
vuestra situación, ¿Qué fin os espera, 
con tanto laberinto? 

Y la maldad por doquier cunde; hoy 
más que ayer ha sentado sus reales en la 
indigencia del hombre. Por este motivo 
y rebela el pensarlo, están A. merced de 
un «<ualquiera que cree vivificar estas 
mazchitas flores después de haber per- 
mitido su total putrefacción. Una, correc- 
cional de meñores hay instituida en ca- 
si todas las principales ciudades del glo- 
bo para «educar» a los delincuentes que 
caen dentro la red de un pesquisante 
cualquiera, Lejos de vivificar una idea o 
un amor infiltran en él la morbosidad 
de la ignara maldad. Así libres o enco- 
rrados los que escapan de la tuberculosis 
mueren convertidos en monstruos dialép- 
ticos para la vida misma. 

Hay que guardar las flores, acrecen- 
barlas, educarlas y jamás pensar en ti- 
rarlas “ul arroyo, Los gaznápiros tien- 
den redes para arrancarlos del nido an- 
tes de que se puedan remontar por sí 
solos hacia la cúspide de la vida. Crean 
ilusión, vanagloria, orgullo, ignorancia y 
diferencias para seguir su rastrera vida 
sin un átomo de elocuencia, Todo corroí- 
do por doquier; la fuerza hecha ley, la 
maldad sostenida y la infiltración del 
vicio por doquier amamantada, 

Los niños de los grandes jamás pisan 
ladrillos, pasean con mullidos autos, su- 
ben al aula y jamás trabajan, pero co- 
mo rebrotes inservibles crecen escuéticos, 
sin un tallo de vida, Son hijos que de- 
rivan de un deseo calenturiento y bru- 


tal, germinados por satisfacción y amar 
mantados por senos de prostituta quizá. 
Y aún que vivan gozosos no se satisfacen, 
porque no hay lucha, 

La, constatación es cruel: los unos em- 
borracharse hasta el derroche; los ctros 
carecer de todo, hasta del querer ma- 
terno. Ante este dilema inhumano cabe 
preguntar: si vibra algo de amor en el 
hombre, si se quiere conservar este de- 
recho solo a los niños para la regenera- 
ción humana que hay que hacer. 


El ¡mal lejos de decrecer aumenta, y 
aumentará si no nos oponemos resueltos 
hasta el confin de la crueldad, 


Como he dicho varias veces, es un 
producto del régimen, un derivado del 
mal social y un flagelo que infiltrado 
por un átomo toma incremento, porque 
la miseria "ha hecho primero el hoyo 
de nuestra tumba, Los niños acarrean es- 
te germen como los demás, porque no 
tienen suficiente alimentación, es una ver- 
gúenza para la misma humanidad. ¿Qué 
decís á eso señores de la liga antituber- 
culosa ? 


Después de todo lo apuntado en mi 
sencillo estudio sobre este particular, cá- 
beme sólo agregar “los factores y traba- 
jos que más acarrean este flagelo en 
el hombre. 

Todos los trabajos tienen las mismas 
consecuencias casi iguales si no hay una 
fuente rigurosa de alimentos que susti- 
tuya la fuerza hecha, esto es, el esfuerzo 
y desgaste pesado que le ancarrea un ar- 
ta rebuscado por la necesidad. 








Sovimiento kremia: 


Al cerrar la última hora de nuestro 
pasado número, nos vino la, noticia del 


triunfo de la confitería L”Aiglón y el 
movimientos que sostenían los obreros 
de la casa Las Guindas. cosa que no 


pudimos publicar. 

La agitación del gremio ha entrado 
en una faz de ubierta lucha, desde un 
tiempo a esta parte. despertando el in- 
teréós más hermosa de ansias relvindica- 
doras, marcando también un período que 
por lo sútil será trascendental pura la 
vida y marchúa de este gremio. Las huel- 
gas parciales planteadas hasta ahora hán 
sido resueltas todas satisfactoriamente y 
con un triunfo más o menos grande. se- 


e 


gún el nivel de emancipación que se 
habían creado los obreros sostenedores 
del mismo. 


Anotamos este mes los siguientes triun- 
fos y movimientos: La Nueva Epoca, 
delerano 748; Lu Bordalesa. Santa Ve 
esquina Oro; Los Rosales. Rivaduvia y 


C. Barros y Las Guindas. Méjico 3400, 
En Ja Centro América se declararon en 
huelra, presentando el pliego social y 


en vez de hacer la guardia para que no 
entraran crumiros se metieron como gil- 
tos en la jaula, quebrando usí el movi- 
miento que tan hermoso se había plan- 
teado, Aquí hay que hacer constar pa- 
ra que el gremio lo sepa y por seña- 
larlo una vez más como borrego degene- 
rado al ilustre doctor Catena, pues co- 
rrido de la de Pellegrini no titubeó un 
momento en traicionar a los de la Cen- 
tro América. Este tipo no escarmiento, 
aunque como los burros le dean palos 
todos los días. En Pellegrini se planteó 
el conflicto provocado por él y después 
de portarse como un puerco un buen 
día el patrón le mandó la cuenta 4 ca- 
sa porque no le quiso ver ni la cano, 

Y no escarmentado se fué derechito a 
otra, ¡Cuándo Je sabremos dar lo me- 
recido por estos grandes netos? 


En la Royal: En esto fábrica desde que 
de desengaño en desengaño fueron rodan- 
da por la vertiginal indiferencia y des- 
de que han visto que los obreros de la 
«así Colembo han triunfado porque es- 
tán unidos de algunas mejoras inmedia- 
tas, quieren nuevamente entrar en la lid 
de la lucha, dispuestos a no dejarse lle- 
var más «por el señor Ribas y sus co- 
manditarios satélites, La realidad ense- 
ña muchas lmarguras y éstas las estu- 
dia el hombre como experiencias incon- 
«gruentas para su rol a seguir. La titá- 
nica Jucha sostenida no ha mucho, cayó 
en la indiferencia porque con astucia su- 
pieron comprar a ciertos tipos indignos 
de ser hombres. Ahora ven el engaño y 
quierenreivindicarse, Ya es hora 

Venid canviradas, en nuestra sociedad 
caben los oprimidos, los trabnmjadores to- 
dos del dulce con ansia de lucha, nosotros 
dispuestos como siempre estamos espe- 
rándoo3 para hacer caer a vuestro pa- 
trán y sus renscuajos. 


En Las Guindas: Una flecha Jaceradu 
vino a herirnos en la más profundo de 
muestra alma. 

Una lucha franca, una victoria y una 
«decepción casi en un instante. Esta fué 
y es la noticia que transmitimos para 
que el gremio se ponga de pie para 
enfrentar la lucha colosal 4 emprender 
para derrocar una vez más y pora siem- 
pre li apostrofín de la mentira hecha 
ley y engaño de aquellos nuestros timmnos, 

Demócratas como el señor Pedreira pas 
ra atar burros 4 su carro encontramos y 
encontraremos si no nos oponemos 
sueltos a cada. paso, 

El señor Manoliño no se dió por ven- 
sido; buscó una treta que bastante bien 
dirigida se le vió demasiado pronto la 
«ola que lHovaba, Quiso habilitar a una 
parte del personal superior en el traba- 
jo, como ser, oficiales, ete., pana rom- 
per la huelga sostenida y triunfads de 
gu personal, 

Al efecto los agraciados mundaron no- 
ta a la sociedad- pidiendo la-baja por 
haberlos subido, digo, por haber pusa- 
do 4 la categoría de señores patrones. 
Esta era en número de once firmados, 
pera el mismo día renunció uno en la 
asamblea del perscnal del establecimitn- 
to, 

El nombre de la nueva sociedad es 
«Capital y Trabajo», y pura el día de 
firmar el contrato-escritura el demago- 
go patrón tiene preparado un asado 
20N... Cuernos. 

Los cbreros están decididos todo, 
y por la tanto, el gremio así que se 
hancen a la calle debe hacerlos triun- 
far cueste lo que costare. Si a las gar 
viotas se les corta las alas desde chi- 
cas no vuelan más por toda la vida 
y mueren, 


Un acto que tons trascendencia 


En la confiteria L. Aiglon 


En la Confitería L"Aiglon: Por una 
imprudencia de estos clientes brutos que 
corren por la bella Albion de este sue- 
lo fué despedido el sanwichero de esta 
casa, El personal de la fábrica. visto 
el atropello paralizó e hizo paralizar au 
todo el personal de la misma hasta que 
repusieran 21 despedido en su puesto. Lle- 
gó u1 patrón y ante la actitud asumida 
repuso a dicho obrero 4 su puesto, Mi- 
zón peor li cual todos han vuelto al tra- 


bajo. 


A. 


a 



















a las demás sociedades del interior. 
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Tomen nota todos los confiteros de j 
esta actitud y cuando se presente 0Ci- 


sión sin titubear por nuestros Camara- 





De Montevideo unos comunican que los 
camaradas están luchando para hacer un 
organismo grande en li reigón del Uru- 


das de trabajo seaoms hombres. Sólo así 
nos respetarán y seremos cada vez más 
fuertes en el lazo de la unión proletaria, 


ul guay, Nos piden les” semitamos perió- 
DEL INTERIO dicos, cosa que haremos en lo sucesivo, 
— | pues dicen es una base para que más 

fundamentalmente se puedan organizar, 





Así, camuudas: vuestros brazos abier- 
tos desde el otro lado del Plata, animan 
ha abrazaros para que en el más frater- 
nal ánimo luchemos todos los explotados 
del mundo, 

Obreros en dulce unidos de la Argén- 


Desde La Plata 


Un hermoso acto llevado a cabo el día 
23 en esta ciudad para despertar del 
latargo a los obreros elaboradores del dul- 
ce, fué un fiel exponente de la dmsiedad 
que tienen para subsistir de la pesadal tina: Saludemos a, Jos camaradas del Uru- 
labor que Jos sumen aquellos que ufa-| guay y animémoslos con nuestro 
pes levantan palacios a costa del sudor|zo a proseguir en la lucha. 
ajeno, 


esfuer- 


ULTIMA HORA 


En la casa Trampolsky (capital): Por 
haber detenido a una compañera la poli- 
cía por pedido de este burguós, el per- 
sonal de esta casa levantó como un 
«glo hombre exigiendo por nota del sin- 
dicato la inmediata libertad de la com- 
pañera despedida, Se nombró una comií- 
sión, la cual entregó 1 este burgués di- 
cha nota y a la media hora la pusieron 
en libertad. 

Una vez a la calle aprovechando la 
ocasión han presentado un pliego de con- 
diciones ¡ara conseguir mejoras inmedia- 
tas, 

Dada la unión (aunque dicho señor di- 
jera lo contrario) de los obreros de esta 
asa, es de suponer que como consiguie- 
ron la libertad de la compañera ¡cual 
harán con lo demás. 


Y lo compgrendieron así los camaradas 
que después de haber hablado los cama- 
radas delegados de la €. federal sin me- 
jdiar más trámites han optado asociarse 
¡anexados u la sociedad de la capital, 
formando por iniciativa de un compañero 
una subcomisión de 5 compañeros, cosa 
que hasta se presentaron voluntarios. Y 
seguir con la propaganda para atraer a 
todos los obreros del dulce para asociar- 
los. 


se 


Es un feliz augurio pura jornadas pró- 
ximas que por su necesidad si quieren 
subsistir tendrán que emprender. 

Saludemos a estos camaradas que vie- 
nen con ansias de lucha a engrosar nues- 
tras filas, 


De Rosario 


La organización en ésta está fuerte y 
grande, La lucha sostenida por ésta con- 
tra la panadería La Europea, de los se- 
ñores Cabanellas y Cía, que a raíz de 
una lucha con lus panaderos sobrevino 
como arma única y fuerte el boicot, 

Este «va haciéndose efectivo por los 
camaradas pusteleros y anexos en sus 
talleres. pero debido «4 unz inercia de 
unos pone en peligro el triunfo del mis- 
mo. . 

En li panadería y confitería El Mo- 


coma 


















Listas de suscripcio- 
nes 


hechas con motivo de las 
últimas huelgas 


1: confitería Modern Salón, pesos 0 
Primera de Flores. posos 2.50; 3: La 
Limena, pesos 5; 4: Las Guindas, pesos 


>. 


pr 


¡ OS reros Pasteleros ios “l13on. 5 - : 
lino. los obre ros Pasteleros, Medios Lu-|13.25; 5: Paris. 7 pesos; 6: La Perú, 
neros y Factureros. todos en un con- pesos 3,50; 7: Los Dos Leones, pesos 5: 


junto por distinta sección, han presen- 


MN, 5. Las Violetas, pesos 5; 9: L'Aiglon, pe- 
tado un pliego de condiciones, el cual S 


sos 25; 10: El Cañón, jpesosi 8; (11:La Per- 


antes de vencer el plazo. fué integro| fección. pesos 12; 12: id, pesos 15.75; 
firmado. 13: id, pesos 9.30; 14: id, pesos 11/40; 


Como siempre hay judas, en esta, ca- 
sa hubo uno que no quería que el per- 
sonal se plegara sl movimiento. 

Los camaradas están firmes en pro- 
seguir en la organización para de alí 
capacitados poder emprender la lucha fi- 
nal eficaz. 


e 
De Bahia Blanca 
A mo 
Firmes estos camaradas en la unión 
están para proseguir siempre como has. 
ta hoy decididos 4 no perder un paso 
de las posiciones conquistadas. 

En la confitería Las Familias el boi- 
cot le hace presión, por lo cual ha que- 
rido arreglar con intermediarios, cosa que 
rechazan “en un todo los obreros confi- 
beros de dicha ciudad. 

La terquedad burgucsa se cierne pero 
despiadada, sin un átomo de compren- 
sión; por eso las iuchas se hacen cruen- 
tas y largas; pero si hay acción se 
triunfa, 

Así lo ham comprendido estos cama- 
radas y están dispuestos a triunfar. 

Para el día 9 esta sociedad, conjun- 
tamente con otras de la localidad, aus- 
picia una función y conferencia. para con- 
memorar al muestro de la Escuela Mo- 
derna, en el día que él pura siempre 
cayó, a beneficio de los presos por cues- 
tiones sociales, 


15: id, pesos 6; 16: id, pesos 6,40; 17: 
id, pesos 10; total de La Perfección: 
pesos 70.85; 18: El Telégrafo, pesos 7; 
19: La Moneda, pesos 3; 20: Canale, pe- 
sos 5; 21: Federico Lacroce, pesos 6.50: 
22: Secretaría, pesos 3, Total general: 
176,40, 


Gran Función y Conferencia 


Organizada por el Comité de Pro- 
paganda a beneficio del Comité 
Pro presos y deportados y el mis: 
mo en partes iguales, se celebrará 
una Velada teatral y conferencia, 
para el día 14 de Noviembre, a 
las 21, en 21 salón Tipográfica Bo- 
naerense, calle San Juan 3244, po- 
niendo en escena la ¡immortal obra 
«Los Muertos», de Florencio ¡Sán- 
chez. 

Se neconmenda a todos los camara- 
das hagan la mayor propaganda por 
este acto, a fin de que resulte un 
ficl exponente de solidaridad hacia 
los que entre rejas sufren la tiranía 
de ¡este país donde tanto se canta 
a la Libertad. 

El Comité de Propaganda. 


Ed A PO s 

Nos comunican, antes de cerrar la 
edición, que en la fábrica de Cara- 
melo «La Industrial», se han decla- 
rado en huelga, exigiendo varias me- 
joras. 

Según la versión, van camino al 
triunfo, el cual dará una nota más 
hermosa por ser el patrón un tipa 
enseñado del Sr. Trambolsky de la 
C. Federal, hoy en conflicto con su 
personal. 

Animo y a vencer. La lucha agi- 
ganta las acciones de los hombres 
en la Sociedad. 





MI modo de ver o de pensar 


Compañeros: No sé que me da el nom- 
brar la palabra de compañeros, puesto 
gue 42 mi modo d ever. o no existen 
o ya no los veo, 

Llevo 10 años de América, y punque la 
verdad sea «dicha, no ha concurrido a 
muchas reuniones, pero sí me he visto 
en algunas y siempre. o por lo general, 
he visto Jos mismos temas de contradic- 
ción, cosa que si analizamos un poco este 
'temu. resolveremas o al menos yo resuel- 
vo, que tiramos en contra de posotros 
mismos. 

Se trata, compañeros. de ir siempre 
o por lo general en contra de los capata- 
ces. Esto ir en contra de nosotros 
mismos, porque si son contra los capata- 
ces de casas chicas, no dejan de se 
si no simples compañeros de trabajo co- 
mo nosotros, sino que por su suerte, por 
sua valer o por su modo de conquista... 
agarra el papel del desempeño que va 
a realizar, que hasta en contra de los 
más tiene que ser un tirano para sus mis- 
mos compañeros, que.hoy son inferiores a 
él. ¿Inferiores n €1? hasta cierto punto, 
es un compañero de nosotros mismos. 
sina que el actual momento lo roquiere 
así por nuestra desorganización y .uues- 
tra desconfianza, no debemos de ir en 
contra de ese compañero. porque sepá- 
moslos todos que hoy un compañero es- 
tá de capataz y mañana está en otros 
puestos y entonces ese compañero ostá 
desorientado de concurrir 4 donde nos 
vertenecoa a todos, al único lugar que 


Reunión de delegados an- 
tes del Congreso 


A 
El día 25, horas untes de la apertura 
de este magno acto, hemos tenido una, 
pequeña reunión para coordinar ideas so- 
bre la nota de Bahía Blanca. que leída 
én asamblea prosBeró y remitió así 


es 


se 


Sólo concurrieron los delegados de B. 
Blanca, Rosario y capital y se ha re- 
cibido por el mismo una carta de los 
O. Confiteros de Montevidoo. 

Según las conclusiones 4 que quería- 
mos arribar sólo las hemosO tratado en 
parte, 

_ Al llegar a sus respectivos sindicatos 
informarán al respecto y mandarán con- 
clusiones de asamblea. 

Referente al informe gremial manda- 
darán éstos el informe gremial para ca- 
da número, cosa que promete tener una 
amplia información para la vida del mis- 
mo en la región, 


'R 


,mosles a los compañeros capataces como 






















dos, y cuando lo crea conveniente que 


ición obrera más potente cada día y 


trañar que los burgueses recurran cual: 
quier artimaña para destruirla democrá- 








tenemos para expansionarnos y no para 
criticarnos... ese compañero deja de per- 
benecer a su sindicato, ¡Es un compañero 
menos, €ts un enemigo más! Sino. creo 
que existirán "bastantes pruebas para con 
muchos, ay que no existan para todos, 
que compañeros conscientes hasta el que 
más.1 ucharon lo increíble por nuestra 
organización deseada, y después han aya- 
rrado esos puestos que llimamos de ca- 
pataz, y ucá se acabó el compañero cons- 
ciente, ¡Por qué? porque formó el hombre 
un matrimonio tin descompiginado, que 
tiene que dar gusto 4 su nueva señora, la 
cual es tan caprichosa, tan poco humani- 
taria y tan celosa que no lo deja un mo- 
mento tranquilo; y éste es el motivo que 
el compañero reción casado (que está p»- 
saroso de su mal matrimonio) se abando- 
ne de sociedad. 

Mi modo de organizarnos sería éste: 
que dispensemos «4 los compañiros e1pa- 
taces, sin excepción. 4 no ser uni cansa; 
mavor y justificada., para que así de 
esta forma compañero que ingrese en 
nuestras filas que no se vaya. sino sicin- 
pre estaremos lo mismo. Como dijo anto- 
riormente, capataz de ensas chicas hoy 
somos unos compañeros y mañana somos 
otros, sino que por nuestra desorganiza- 
ción viene el abusó de los patrones, y 
ese abuso tiene que ir a ¡jurar al compa- 
taz, que estoy por decir, que la mayoría 
de los compañeros que desempeñan pues- 
tes inferiores. desconocorán este temu; 
nt1- 
naná por mí y de esta forma orgánica, 
el patrón tendrá que ceder, o al menos 
no abusar o comprometer con S pro- 
mesas al eomjyañero capataz... es 
tan compañero como los demás, sino que 
en la actualidad su puesto lo requiere 
unos queriendo y otros sin querer. Dejé- 


manifestaban que éstos estaban confor- 
mes con lo que ganaban. Pero éstos. en 
contestación le presentaron un pliego de 
condiciones que fué firmado a los q 
días de huelga. Entonces «1 patrón bus: 
có el medio de deshacer la unión entre 
los obreros obreras de su casa, y 
ha formado una cooperativa con los p- 
breros que más se distinguieron en la 
huelga, por su instnito carneril, a una 
¡ de los cuales hubo que llamarle la aten; 
ción en asambiea, por retrógrada. 

Esto= enviaron una nota «al sindicato 
que decía más o menos así : 

«Hab éndos> formado una cooperativa 
titwada «Capita y Trabajo», pura explo- 
tar la fábrica de caramelos «Las Guin- 
das», entre el señor M. Pedreyra y lo8 
abajo firmados, nosotros presentamos la 
renuncia al sindicato, pues, comí3 pas 
tones no podemos loriar parto de él 

¡Qué ignorancia! ¡cóm> pau.rones! de 
fijo que estos pobres hombres han sos 
ñado yu con dividendo, cupones y le- 
tras de cambio. y lo mejor es que al 
gunos no saben ni firmar. En la asams 
blea nos enteramos de quienes eran, pues 
A pesar de ver las firmas, no los conga 
ciamos bien, y nos enteramos que en 
tre elos estaba uno, que en las asam: 
bleas de huelga se jactaba de haber sy 
do muy perseguido por revolucionario, 
tenía en los pies, decía, las señales dé 
los grillos, pero ¡qué ignorante era la 
policía de entonce3! seguro que si fué 
perseguido fué por equivocación, (pueé$ 
si le hubiesen conocido no le hubieran 
llevado a un barco de guerra, Sino al 
jardín zoológico de Barcelona, 

Después de la asamblea tuvimos la 
suerte de encontrar en la calle a uno 
de los como patrones» y después de 
hacerle vairas preguntas nos dijo que; 


y 


su 
























































y es así, compañeros, hoy por tí y 


sus 


que 


simples secios, pero siempre socios, 
agí daremos un paso también para nos- 
otros mismos. 

Y de los capataces de casas grandos 


y 


con menos motivos debemos d+ moles- E Sa 5 ye . 
tarles por tratarse que son los verdaderos | ganaba. lo AE antes y que 
capataces y en tal caso, serían los que hora era patrón. ¡Pobre gente! ¡Cuáne 


to hay que inculcar en la mente de dos 
ignorantes! No es uq= yo les llame borre+ 
Bos, pero sí que $2 parecen a esos me- 
rinos que van detrás del pedazo de pan 
que el pastor les enseña, y no logran «ul- 
canzar nunca: pero no importa, aun que 
da la mayoría conscionte que a:Tastrá 
en pos de ella a los ignorantes, pue) 
siempre ocurre igual. + 

¡La esclavitud de los pueblos está bu- 
sada en la ignorancia! ¡Ay de sus firas 
nos el día que los cer2bros de la plebe 
se ilustren de las ideas de renovación 
social, marcando «l rol de anarquía. 
MANOLO M. 


menos podrían precisar de nuestro sindi- 
cato; debemos de procurar sí. de asociar 
al que no sea socio: decirles que hoy no 
es más lo sociedad de confiteros, sino 
Sociedad de obreros en dulez unidos y 
más que nunca debemos unirnos, y así 
de esta formo compañeros, seremos to- 
dos unos, que es lo que se precisa, 

¿Compañeros todos los dirigentes de 
fábricas ? 

Con más razón 
neros, 

¡Doshauciados de nuestro sindicato los 
dirigentes! Esc es desahuciarnos 2 n0s- 
otros mismos*, 

Ahora bien: para terminar con mis sa- 
nos sentimientos, quicro decir que tam- 
bién en toda fábrica debían de existir or- 
denado y cumplido por nuestro sindicato 
que ningún compañero, por capaz que 
fuera, pueda ocupar el puesto del com- 
ñera capataz saliente. por cualquier Cau- 
sa, donde ambos compañeros se encon- 
traran “trabajando, debiendo ser reempla- 
zado por otro compañero de fuera, que 
mandara muestro delegado por turno, pa- 
ra que así de esta forma exista el com- 
pañerismo dentro y fuera de nuestro sin- 
dicato. “Podrá haber ascensos en todos 
puestos, menos el del capataz, para que 
así no existan desconfianzas, ni rencillas 
en muestro trabajo, y usí de esta forma 
Jos compañeros capataces serán más com- 
pañeros nuestros que de los patrones, 
porque así sabe que los compañeros que 
tiene 2 sus órdenes son verdade:os com- 
pañeros y él entonces por su naturul, se- 
rá verdadero compañero de sus mismos 
compañeros. ¡Y el que no ha sido nunca 
caputaz, cómo se las va ha arreglar? pues 
muy sencillo, tendrá más facilidades par 
ra practicarse, serganos más hermaniza- 


seremos todas comp- 


——— A a 


Nunca falto un busy corneta 
entre la mojada 


Así, como buey23 trompetas, po- 
demos titular a los que, tergiversan- 
do los hechos de Ja organización 
obrera, ponen el grito en el cielo 
en defensa de los intereses ajenos, 
valiéndose del arma traidora de la 
calumnia para desvirtuar las más que 
justas aspiraciones de todos los tra- 
bajadores. 

Estos son los que de un tiempo. 
a esta part2 se vienen llamando «la 
»unión nacional de ¡empleados y 
»obreros de la industria y el co- 
mercio. 

Dicen estos «señores», que las huel- 
gas afectan a la producción y al 
progreso nacional y por consecuen- 
cia al encarecimiento de la vida... 
Que en todos los casos salen afec- 
tados, o en su mayoría la clase me- 
dia, porque las aspiraciones obreras 
son equivocadas y arrastradas por 
caudillos que vivir quieren de esas 
mismas aspiraciones... 

¿Qué culpa tenemos nosotros, los 
trabajadores que se os llame la cla- 
se media? ¿Acaso no sois explota- 
dos moral y materialmente? ¿No 
sois de carne y hueso como nosotros ? 
¿A qué viene eso de clase media? 
Para nosotros no hay más que 'ex- 





levante el vuelo. 
Gregorio ALVAREZ, 


La última creación 
Esto es loB últimios inventos de Jas 
burgueses que observan a la organiza 





ven en ella una continua amenaza con: 
tra el capital, por eso no nos debe ex- 


ticamente, yu que por la violencia les Ñ 
es imposible. plotados y explotadores. Si hasta 
Nosotros hemos visto y «mprendid; ahora se os llamó así, es porque 


habéis demostrado ser siempre lo que 
sois, lacayos de la burguesía, eter- 
mos aspirantes fracasados de la eco- 
nomía individual. ¿Qué será de la 
humanidad cuando todos seamos ri- 
cos? % 

Recién ahora, 2n medio de la con- 
vulsión social reinante, venís con los 
cuentos viejos de la gallina de los 
huevos de oro; recomendáis la fra- 
ternidad entre el capital y el traba- 
jo con ta discusión “pacifista y le- 
gal. ¡Pobres ilusos! ¡A buen puerto 
vais por leña! 

Solamente los discípulos de Carú- 
lés, Tos satélites de la burguesía u 
los abortos de proxeneta humana, 
pueden dar al mundo hombres de 
tal carácter; sois lo sieternos fraca- 
sados, unos pobres hombres incapa- 
ces de pensar, pero ya... ya pronto 
Negará el día... y tal vez será tarde 


RAMSBLANCH. 


esa democracia y no hemos podido me- 
nos de extrañarnos, al ver la candidez 
de algunas compañeros. 

En algunas fábricas, el putrón ha es- 
tablecido círculos recrearivos para quy 
los obreros de elias, en vez de leer un 
libro en tas horas de descanso, o refej 
xionar en lo que han producido en las 
horas de trabajo, y lu miseria que les pa) 
gan u fin de quincena, se entretengan) 
en jugar al «sapo», + las bochas y «l 
tiro al blanco, y otros juegos por el es. 
tilo, colocados por el burgués en el pas 
tio de la fábrica. 

Se ve que nos quieren los burgueses, 
y nos proporcionan distracciones para 
no aburrirmnos. Esta es la última creas 
ción de la ciencia burguesa, pero el úl) 
timo invento es el más notable. 

El mes de agosto, el señor Manuel 
Fedreira, propietario de la fábrica da 
caramelos «Las Guindas», quería que aus 
obreros firmiaran un papel, en el cual 





